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۰ . 


مهلم هه 


في السنوات الأخيرة أتسع نطاق استخدام الإشعاعات والمواد المشعة 
الاصطاعية بالعالم العربي في العديد من الأنشطة البشرية . فهي تستخدم 
في الكثير م التطبيقات الطبية الحديثة » مثل العلاح والتشخيص وتعقيم 
الصيدليات والمستلزمات الطبية . وتنامي دور التقنيات النووية في العديد 
SENSE A Es‏ ا 
التصوير الإشعاعي أحد الوسائل في تغيير خصائص العديد من المنتجات 
لاغ رار او الت م اجات اا ا ي 
لخفض نسبة التالف منها» واستخدمت تقنيات التعقيم النووية للقضاء على 
البكتريا والحشرات الضارة. وهكذا أصبحت الإشعاعات والمواد المشعة 
تلعب دوراً رئيسياً وحيوياً في العديد من المجالات . 

إلا أنه يرتبط بالإشعاعات والمواد المشعة مخاطر كبيرة تقع مسؤولية 
حماية الانسباں والبيئة منها على عاتق المسؤولي عن الجهات التي تتعامل 
مع هذه المواد. كذلك كدت الدراسات الممتدة لسنوات طويلة على 
اللجموعات البشرية التى تعرضت للإشعاعات أن هذه الإشعاعات تستحث 
E TN‏ وتظهر السرطانات بعد مدة من التعرض 
تتراوح بين عدد قليل من السنوات بالنسبة لسرطان الدم «اللوكيميا' 
وعشرات السنين لبعض أنواع السرطانات الأخرى» وتوصف هذه التأثيرات 
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بأنها عشوائبة نظراً لإنها تخضع لاحتمال الحدوث من عدمهء ولا توجد أية 
دلائل علی وجود حد معیں للتأثیرات العشوائیة وإنغا یک أن تستحت هذه 
التأثيرات م أصغر الجرعات ٠‏ ويتوقف احتمال حدوت هذه التأثيرات على 
قيمة الجحرعة ويزيد الاحتمال بزيادتها . وعند وقوع التأثير لاتعتمد حدة 
المرض على قيمة الحرعة. 

واللإشعاع الذري لا يعترف بالحدود الدولية بين الدول فوقوع حادث 
نووي في أية دولة من اممك أن يعرض علدا كبيرأً من الدول المجاورة۔ 
الى فاكف رة ماف اوتا ای لذافإن 
E ENE RENO‏ 
وجوب إخضاع جميع الفعاليات والأنشطة والممارسات التي تتضم تعرضا 
للإشعاعاب المؤينة إلى وجود تشريعات وطنية تحقق الحماية للعاملين 
وللجمهور والبيئة وتخفض المخاطر الإشعاعية المترتبة عن التطبيقات المغيدة 
للمواد المشعة إلى حدود مقبولة. 

وفي ضوء الخبرات المكتسبة من خلال العمل على تنظيم تداول 
واستخدام الإشعاعات المؤينة والمواد المشعة في المملكة العربية السعودية» 
والمستجدات العلمية والتطور الهائل فى المعارف البشرية فى مجال تأثيرات 
ومخاطر هذه الإشعاعات» و E‏ الحديثة 
المنبثقة ع المنظمات الدولية المعنية بأمور الحماية من الإشعاعات المؤينة 
«ومنها اللجنة العلمية للأم المتحدة حول تأثيرات الإشعاعات المؤينة» 
واللجنة الدولية للحماية من الإشعاع والوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد 
قامت المملكة وبعض الدول العربية الأخرى بإعداد تشريعات تهدف إلى 
حماية اللإنسان والبيئة من التعرض غير المبرر للإشعاعات المؤينة دون إعاقة 
الاستخدامات النافعة والمبررة لهذه الإشعاعات وللتقنيات النووية عموماً. 
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أولاً : التلوث الإشعاعي مصادره ومخاطره وحدوده : 


يقصد بالتلوث الإشعاعي وجود مادة مشعة في مادة أخرى أو على 
ا اوی ج ال سان ار فی مان عا ا ر عل سه را کون 
هذه المادة أو المواد المشعة غير مرغوب في وجودها أو قد ينتج عنها أضرار . 
لذا قسم التلوت الإشعاعي مس حيث أسلوب المواجهة إلى :۔ 
| ۔ تلوث شخصي داخلي أو خارجي للإنساں. 
۲ تلوت المعدات والأجهزة بكافة أنواعها. 
۳ تلوث الأسطح مثل أسطح الطاولات والجدران والأرضياب والتربة 
والهواء والماء والطرق والمباني وغيرها 
وتتمثل مخاطر التلوت الإشعاعي في انتقال المواد المشعة للانسان عند 
اللمس فضلا ع تطايرها وتلويثها للهواء وانتقالها إلى عناصر البيئة المختلقة 
وفوا آل اة الغداتة لمان 


وللحكم على وجود تلوت إشعاعي لابد مس وضع قيم مرجعية عندها 
يقال إ هناك تلوثاً إشعاعياً على الأسطح أو في الهواء أو في البيئة عموماً. 
وتختلف هذه الحدود والقيم المرجعية باختلاف نوع المادة المشعة وحماية 
للعاملين بالمواد المشعة م أخطار التلوث الإشعاعى تطالب هذه المنظمات 
الدرل يوع اللرات ارت ال ق حر ا ف ان اع 
با مواد المشعة . كما تطالب بوضع اللوائح الوطنية التي تنظم إطلاف المواد 
المشعة للبيئة أو تسربها إليها. 


وبالنسبة للعاملين في المجال الإشعاعي ينقسم التلوث الإشعاعي 
السطحي إلى راسخ. وغير راسخ . والتلوت الإأشعاعي غير الراسخ هو ذلك 
التلوث الذي يكن إزالته عن السطح خلال عمليات التداول العادية وينتقل 


۳ 


من سطح إلى آخر عند التلامس . أما التلوث الإشعاعي الراسخ فهو أي 
تلوث بخلاف التلوث غیر الراسخ . وبجانب هھذین القسمیں يو جد التلوث 
الإإشعاعي الحجمي ٠‏ وهو وجود مادة مشعة داخل وحدة حجم مس مادة 
أخرى ومن أمثلته التركيز المشتق للهواء « ت م ه. ٠٥۸٥١‏ الذي يشل الحد 
الأقصى المسموح به لتر كيز نويدة مشعة معينة في الهواء الجوي داخل منطقة 
العمل بحيث يؤدي (عند استنشاق هذا الهواء بصفة مستمرة لمدة عام أثناء 
العمل) إلى تلازم جرعة فعالة يكافىء حد الحرعة السنوي للتعرض المهني . 


وفى المملكة العربية السعودية وضعت حدود للتلوث الإشعاعي في 
أماكن العمل بالمواد المشعة على النحو التالي . 

١‏ يجب ألا يتجاوز التلوث السطحي غير الراسخ بالمواد المشعة عالية السمية 
على الأسطح والأجسام المختلفة الحدود الواردة في الجدول التالي ‏ 
الجحدول رقم )١(‏ 
حدود التلوث السطحي غير الراسخ لبعض الأجسام المختلفة 


الحد الأقصى للتر كيز (بكرل/ سم') 


الأجهزة والمعدات والأسطح المختلفة 
الجلد والأطراف 

المعاطف المستخدمة داخل المختبرات 
الملابس الشخصية خارج المختبرات. 


وبالنسبة للمواد التي تنتمي إلى مجموعتي السمية الثالثة والرابعة (ملحق 
رقم )١‏ لايجوز زيادة هذه الحدود إلى عشرة أضعاف ماورد فى الجدول. 
كذلك يجوز زيادة الحدود بالنسبة للتلوت الراسخ عشرة أضعاف أخرى . 
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۲ يجب ألا يتجاوز تركيز الهواء المشتق ٠0۸٥‏ في موقع العمل لأية نويدة 
مشعة منفردة القيمة المحسوبة طبقاً للعلاقة التالية : 


حيت,(ع) ا هو معامل تحويل دخول هذه النويدة عن طريق التنفس 
إلى جرعة فعالة ملازمة بالنسبة للبالغيں . 

۳ عند تعدد النويدات المشعة في الهواء الجوي يجب ألا يتجاوز تركيز كل 
نويدة عن قيمة معينة ٩,‏ بحيت تتحقق المتباينة التالية : 


C E (nsv) 


و 1 ك 
DAC 20n1sv‏ 
ا 


حيث ,€ تركيز النويدة في الهواءء 0۸٤,‏ تر كيز الهواء المشتق 
للنويدة 1 ويتم الجمع بالنسبة لحميع النويدات الموجودة في الهواء في 
منطقة العمل . 


: مصادر التلوث الإشعاعي‎ - |١ 


أهم الأنشطة البشرية التي أسهمت وتسهم في التلوث الإشعاعي في 
السا هى ٠.‏ 


: التفحيرات الحوية‎ - ١ 


منذ خمسين عاماً مضت وفي خضم سباق التسلح تع سلسلتان من 
تجارب التفجيرات النووية في الحو وكانت السلسلة الأولى في الفترة ما بين 
٠٤‏ ,إلى ۸١۹٠م‏ عندما قامت كل من الولايات المححدة الأمريكية 
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والاتحاد السوفيتي ۔ حينذاك ‏ والمملكة المتحدة بإجراء عدد كبير مس تجارب 
التفجيراب النووية . وتم السلسلة الثانية التي كانت أعظم أثراً في تلوت 
البيئة في عامي ۱٦۱۹م‏ و۲٦۱۹‏ م . 

وفي عام ۳٦۱۹م‏ وبعد الشعور بالخطر الذي يهدد البشرية من جراء 
التلوتث. وقعت الدول على معاهدة الحظر الجزئي على إجراء التفجيرات 
النووية في الحو أو المحيطات أو الفضاء الخارجي ولكن قامت بعد ذلك كل 
س فرنسا والصين بإجراء سلسلة من التفجيرات النووية في ال جو كان آخرها 
عام ١۱۹۸م‏ وقد بلغ عدد التفجيرات النووية في الجو ٠٠١‏ تفجيراً. 
التفحيرات الأرضية : 


ینتج عر التفجيرات التي تجري تحت سطح الأرض عدة مثات مس النوى 
sS eT‏ 
e‏ 


۳ دورة الوقود والتلوث النووي : 


يكمن المصدر الثالث للتلوث الإشعاعي للبيئة في مفاعلات إنتاج 
القوى الكهربائية وفي منشات دورة الوقود النووي المرتبطة بها سواء بسبب 
التشغيل الروتيني الذي يشل نسبة ضئيلة من التلوت أو بسبب وقوع الحوادت 
النووية في هذه المنشأت وتثل النسبة الكبرى للتلوت الإشعاعي وکن 
أن تنطلق إلى البيئة كمية من ا لمواد المشعة الملوثة في كل مرحلة من المراحل 
المختلمة لدورة الوقود. 


الوادت الووة 
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دورة الوقود تحدث انطلاقات وتسربات كبيرة للمواد المشعة إلى البيئة نتيجة 
لوقوع حوادث نووية في هذه المفاعلات أو المصانع المختلفة 


: التطبيقات المختلفة‎ ٥ 


من مصادر التلوث الإشعاعي المواد المشعة التي يتم تصنيعها 
للاستخدامات المختلفة في المجالات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها. 
وعلى الرغم من صغر كمية المادة المشعة التي تستخدم لمثل هذه الأغراض 
إلا أن أعدادها تزايدت بشكل مذهل في جميع المجالات وأصبحت تشكل 
في مجملها كميات كبيرة قد تؤدي إلى تلوث محسوس وشديد في البيئة 


: النفايات المشعة‎ ٦ 


من أكبر مسببات التلوث الإشعاعي النفايات المشعة وهي مواد أو 
أجسام صلبة أو سائلة أو غازية تتضس كمية م نويدة مشعة معينة أو مر 

عدد من النويدات وتتضمن الاأتي : 

أ الموادالمشعة المفتوحة المتبقية بعد الاستخدام في كافة الملجالات 
والأغراض . 

ب المصادر المشعة المحكمة الإغلاق التى توقف استخدامها لأی سبب س 
الاعات ۰ 

ج الأجسام الملوثة با مواد المشعة الصلبة أو السائلة أو الغازية مثل المحاقص 
وورق الترشيح والقفازات والعبوات الفارغة التي استنفذت المادة المشعة 
منها . ومخلفات إزالة التلوث الإشعاعى وسوائل التنظيف وغيرها. 

د عفرا اف اجا اي انك ابات حر ا ا رون 
ES AN N‏ 
طريق الفم . 
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۷ الإطلاقات البيئية: 


يترتب على التطبيقات المختلفة للمواد المشعة المفتو حة بعض المخلفات 
الدول بإطلاقها إلى البيئة طا لما تحققت متطلبات الأمان الإشعاعي للبيئة 
والإنساں» وعموماً تضع الدول حدوداً وطنية لإطلاقات المواد المشعة إلى 
البيئة والتخلص من نفاياتهاء كما تضع الاشتراطات التي يجب أل تتوفر 
فی هذه النفايات فبل التخلص منها وكذلك تحدد الإجراءات الواجت 
اتخاذها لمتابعة المستويات الإأشعاعية المطلقة في البيئة بجا في ذلك عمليات 
الرصد الإشعاعي والمتابعة التي يجب أن تنفذها جميع المجهات التي تطلق 
أية مادة مشعة إلى البيئة لمتابعة تراكم هذه ا مواد فيها وعدم تجاوزها الجدود 
الو طنية المحددة. 
للبيئة كماتم تحديد القيم القصوى من النظائر المشعة المختلفة التى يكن 
إطلاقها للبيئة فضلاً عن تحديد الصورة الكيميائية والحالة الفيزيائية للمواد 
مصادر التلوث في المملكة : 

مس أهم مصادر التلوث الإشعاعى فى المملكة : 
أ المواد المشعة المفتوحة التي تصنعها المملكة فى مستشفى الملك فيصل 
ب النفايات المشعة المترتبة على استخدامات المواد المشعة فى التطبيقات 


١النفايات‏ الصلبة. 


[الشانات:الشانلة: 
۳ النشانات الغارية: 

ح المصادر المشعة المستنفذة والتي انقضى الهدف م استخدامها. 

د ورود ملوثات مشعة مس خارج حدود المملكة نتيجة لحوادث نووية فى 
العالم أو مختلطة مواد أو أغذية مستوردة. 
وقد تم إعداد العديد من التنظيمات الخاصة بالحماية مس الإشعاع والمواد 

المشعة في المملكة كما يقوم معهد بحوث الطاقة الذرية فى الوقت الحالى 

بإعداد اللوائح التي تحقق التخلص الآس س النفايات المشعة بصفتها المساهم 

الأعظم في تلوت البيئة با لمواد المشعة وتتضمس هذه اللوائح الآتي :- 

أ تصنف النفايات لدى المستخدم للمواد المشعة تبعاً للأعمار النصضية 
للنويدات المتضمنة وللنشاط الإأشعاعى لهذه النويدات. وللنواحی 
الكيميائية ويجب بججميع النفايات وفقا لهذه التصنيفات . 

ب إعادة المصادر المحكمة الإغلاق إلى بلد المنشأ للتخلص منها بمعرفتهم . 

ج تخزين النفايات لفترات طويلة بهدف اضمحلال النشاط الإشعاعي 
ویتم التخزیں للمدة الكافية لاأضمحلال النشاط الإأشعاعي ولحى 
اللصر ت طعا لسارت الد 
الصحي العمومية بحيث لايتجاوز معدل التصريف الشهري مر النشاط 
الإشعاعي. کمایجوز تصریف بول أو براز المرضی الذي تلقوا 
نويدات مشعة للتشخيص أو العلاج ضس نفس المعدلات . 

(#) يسمح بتعريف الكميات القصوى مس النفايات المشعة السائلة والغازية المسموح 

بإطلاقها إلى شبكة المجارى العامة أو الهواء تبعاً لحدول خاص حددت فيه النظائر 

المشعة ودرجة تركيزها 
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هھ يحظر تصريف المواد المشعة غير الذاتية في الماء ويجب ترشيح هذه المواد 
قبل تصريف السائل إلى شبكة الصرف الصحي كذلك يجب معادلة 
النفايات الحمضية قبل التصريف. وترشيحها في حالة وجود رواسب 
فيها . ويجب غسل أنابيب الصرف بكمية كبيرة من المياه والمذيبات بعد 
التصريف . 

و يحظر تصريف ال مواد المشعة العضوية التي لاتذوب في الماء إلى شبكة 
الصرف الصحي . ٠‏ 

ز- التخلص مس النفايات المشعة الصلبة وفقاً للطرق المعتمدة. 

ح - تصريف النفايات المشعة الغازية للبيشة وفقاً لعدلات واشتراطات فنية 
محددة با لا يؤثر سلبا على مكونات البيئة . 


۲ مخاطر التلوث الإشعاعى : 


عنيت الهيئات العلمية فى العديد مس الدول المتقدمة وكذلك الهيئات 
العلمية الدولية واللجنة الدولية للحماية م الإإأشعاع بمخاطر التلوث 
الإإشعاعى . 


وتتضمس البيانات المؤكدة التي توصلت إليها الهيئات المختلفة تقوم 
أحطار التلوث البيئي المحدود الذي لاينجم عنه سوى أخطار إشعاعية تعرف 
بالأخطار المتأخرة والتى لاتحدث إلا بعد حدوث التعرض بعددهن 
ال ا ا ا 
الورا نة لاء او أاوالد ت أو أجياله التالية . ٠‏ 


وعموماً يتم تقو الأخطار الناجمة عن التلوث الإشعاعي من خلال 
تقويم | لحرعات الإإشعاعية الفعالة التى تصل إلى المجموعات البشرية المختلفة 
وبالتالي إلى سكان العالم جميعاً نتيجة لهذا التلوب سواء كانت هذه 


Yo° 


الجرعات ناتجة عن التعرض المباشر للاإشعاعات الصادرة من الموادالمشعة 
لمنتشرة في البيئة أم نتيجة لانتقال هذه المواد إلى داخل جسم الانساد مع 
لخداو الا و اهراد ولن الحر عة الفعال الي د عل مم عة يش ن 
معينة يؤخذ في الحسباں نوع ا وی ار الذي يسببه کل نوع 
منها وس إشعاعاتها. 


الإشعاعي للبيئة يكفي معرفة أن كل ٠٠٠١‏ (فرد سيفرت) تعني حدوث 
حوالی ٥١‏ حالة وفاۃ سرطانية فی ال متو سط ہیں الجنسیں . 


۳ الحدود الوطنية للتلوث الإأشعاعى فى المواد الغذائية : 


عندما وقع حادث تشرنوبل لم تكس هناك حدود وطنية لمستويات 
التلوت الإشعاعي في المواد الغذائية وبعد الحادث مباشرةتم اجتماع على 
لمستوى الوطني بي المختصي والجهات ذات العلاقة ووضع حدهو ٠٠٠١‏ 
بیكريل/ جم في حينه نظرا لأں ا لحالة هي حالة طوارئ وبعد حوالي شھریں 
تمت مراجعة هذا الحد وقلل إلى 
۰ بیکریل/ کجم او لتر للألباں ومشتقاتھا . 
٠‏ بيكريل/ كجم للحوم وسائر الاطعمة. 

وهى الحدود التى استخدمتها آنذاك دول السوق الأوربية المشتركة 
لحالات الطوارئ وانطلاقاً من ضرورة وجود حدود أكثر دقة وبعد توفر 
الاج ةا عك أن تقس ار كرات القالة رقي ۸ ۲١۷/9‏ هى 
اا و ن الارو ع ااا 
۰ بیکریل/ کجم أو لتر مس الماء. 
بیکریل/ کجم آو لتر من الحليب ومشتقاته . 
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٥‏ بيكريل/ كجم أو لتر من اللحوم والخضروات والفواكه واحبوب. 
٠‏ بيكريل/ كجم للأعلاف الحيوانية . 

وبتاريخ ۷/ ۹/ ٠٤١١‏ هتم اضافة حد جديد للحليب المجفف وهو ٠١‏ 
بیکریل/ کجم أو لتر . 


الرصد والمسح الإشعاعي : 


يهدف الرصد الإشعاعي البيئي إلى سرعة الإحساس بوجود التلوث 
الإشعاعي في أي جزء مس أجزاء المملكة «الهواءء الماءء التربةء النبات» 
بشكل يؤثر على صحة الانسان والكائنات الحية الأخرى ما يعيق الاستمتاع 
بالحياة على الو جه الآأكمل من الجانب الاجتماعي والاقتصادي . 


ولقد کاں لحادث انفجار مفاعل تشرنوبل في ۲۱ ابریل ۱۹۸۲م 
بجمهورية أكرانيا السوفيتية نتائج هامة أدت إلى زيادة الاهتمام بالرصد 
الإشعاعي البيئي بشكل كبير وفي إطار التعاون الدولي في مجال حماية 
الانسان والبيئة من الكوارث النووية . تتولى هيئة الأم المتحدة مثلة في الو كالة 
الدولية للطاقة الذرية الإشراف على المعاهدات الدولية للإنذار المبكر من 
الحوادث النووية . وتلتزم الدول المشاركة في هذه المعاهدة بالتبليغ عن 
الحوادت النووية التي تحدث على أرضها أو خارجها ويتم رصدها محليا. 
وذلك وفق أسلوب موحد ومن خلال وسائل الاتصال التقليدية «التلكس ‏ 
الفاكسميلي-الهاتف» أو من خلال وسائل النظام الشامل للاتصال والخاص 
بالمنظمة العالمية للأرصادالحوية. 

ومن جهة أخرى تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن خلال 
المشاريع الإقليمية التي تقيمها ضمن برامجها للمساعدات التقنية إلى 
الإسهام في استحداث أو تطوير أنظمة الرصد والتبليغ المبكر عن الحوادث 
النووية في الدول الأعضاء. وتقوم الوكالة الدولية حاليأاً إنشاء برنامح 
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للحاسب اللي يتولى عملية التحكم في محطات الرصد والإنذار اللبكر 
ومجميع معلومات قياساتها وذلك كخطوة أولى نحو تنظيم دولي للإنذار 
والرصد الإأشعاعي وطرق تبادل المعلومات . وفى إطار تبادل المساعدات 
الفنية على النطاق الدولي في الحالات الطارئة استحدثت معاهدة ا مساعدات 
الفنية في حالات الحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية بإشراف الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية . تهدف هذه المعاهدة إلى رفع مستوى معايير السلامة 
في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوفير الخبرات الدولية 
الا ا ر هرا و ر ا 
لتفادي تفاقم أضرارها وتعثل عمليات الرصد الإشعاعي المستمر دوراً هاما 
في الإنذار بوجود المخاطر الإشعاعية إلا أنه يلزم توفر الفرق العلمية 
التخصصة التي تنتقل فور الإنذار إلى مواقع الخطر وتقوم بعمليات القياسات 
والتحاليل الإشعاعية المتخصصة 


وفي هذا الصدد دعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع رصد 


بيئي إشعاعي في منطقة العالم العربي حيث شمل مصر وسورية والأردن 
والسعودية والإمارات العربية المتحدة. 


الرصد الإشعاعى فى المملكة العربية السعودية : 


بدأ التخطرط لوضع نظام الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر في 
المملكة العربية السعودية بعد حادث تشرنوبل ۱۹۸١(‏ مء حيث بدأالمشروع 
كمرحلة أولى بثلاث محطات رصد إشعاعي في ثلاثة مواقع مختلفة «المنطقة 
الشمالية الشرقية ٠‏ المنطقة الشمالية الغربية » المنطقة الوسطى»ء وجميع هذه 
اللحطات متصلة بحاسب آلي مر كزي لنقل المعلومات وتحليلها. 

ونظراً لاتساع الرقعة الجغرافية للمملكة وحاجتها إلى نظام رصد 
متكامل لتغطية هذه المساحة في ظل تزايد احتمالات وقوع الحوادث النووية 
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أو أضعف الأمان النووي في بلدا ماكان يعرف بالاتحاد السوفيتي ودول 
أوروبا الشرقيةء فقد قامت المملكة بدراسة توسيع شبكة محطات الرصد 
الإشعاعي لتشمل مناطق آخرى وللقيام بالمهام التالية : 

١‏ قياس الخلفية الإشعاعية باستخدام الشبكة ومقارنتها بدراسات أخرى. 
۲ القيام بالرصد المستمر والإنذار المبكر وتقدير حالات الطوارئ في المملكة . 
۳ إنشاء قاعدة معلومات وطنية . 

المشاركة في التنسيتق والتنفيذ لخطط الطوارئ . 

ه ‏ تطوير الكفاءات في مجال الرصد الإشعاعي . 


مراقبة التلوث الإشعاعي ذ في المواد المستوردة : 

A e 
بالتلوت الناتح عنه وشكلت لذلك لجنة متابعة الإجراءات المحخذة للكشف‎ 

عن التلوث الإشعاعي في المواد الغذائية المستوردة م هذه البلدان المتأثرة 
بالحادث . ولقد كانت اة ذات اتجاهين الأول حماية المواطنين والمقيمين 
من أخطار التلوث الذي نحم عن الحادث والثاني وضع خطط مستقبلية لمجابهة 
مثل هذه الكوارث حيث أں إمكانات الكشف عن التلوث الإإشعاعی ليست 
E CT‏ 
(وزارة التجارة۔ مختبرات الجودة النوعية» ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية ليست مهيأة بتغطية كافة المنافذ فى المملكة فيما يختص بالكشف ع 
الفار ت الماع ك اما ج ا هد ات ال انان 
ضرورة تضافر جهود < جميع الجهات المختلفة في المملكة في عملية إجراء 
ا 
تکام ت رل جات اة عات اكتف عل ارف الاشعا 
في الأغذية في النافذ المختلفة وذلك على الوجه المبين في الجدول التالي: ‏ 


o٤ 


الجدول رقم (۲) 
ا لجهات التي تنولي عمليات الكشف على التلوث الإشعاعى فى الأغذية فى المنافذ ا مختلفة 


الدمام اضر الحبيل الظھراں E SE‏ والمعادں 
ية عرعر حال عمار اديت 


مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 


وقد قامت هذه الحهات بعملها بصورة جيدة ذ في الوقت الذي تقوم فيه 
الها ت الاساسة اللختصة بمراقبة المواد الغذائية المستوردة «مختبرات الحودة 
والنوعية ‏ وزارة التجارة“ باستكمال تجهيزاتها للقيام بهذه المهمة . وبالفعل 
بعد استكمال بعض هذه التجهيزات تم انتقال المهمة إلى الجهة الأساسية 
«وزارة التجارة» لمراقبة المواد الغذائية في المنافد المختلفة 


ثانياً : دور بعض الحهات الحكومية بالمملكة في مراقبة التلوث 
الإإشعاعى: 


: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية‎ - ١ 


قامت مدينة ا ملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مثلة في معهد بحوث الطاقة 
الذرية بإنشاء مختبرات للوقاية مس الإشعاع والرصد الإشعاعي في البيئة 
والقياسات الإشعاعية الدقيقة » وتقوم بإجراء جميع الدراسات والبحوثت 
التي لها علاقة بمجالات الوقاية من الإأشعاع والرصد البيئي والمساهمة في 
مجابهة الحالات الطارئة . وتوكيد جودة القياسات الإأشعاعية . 


۲ وزارة الزراعة وال مياه : 


مى ضمن المهام الحالية التي يقوم بها ا مركز الإقليمي لأبحاث الززاعة 
والمياه والتابع لوزارة الزراعة والمياه إجراء دراسات لمعرفة تر كيز المواد المشعة 
في الأسمدة الصناعية المستخدمة حالياً في الزراعة حيث يشتمل المركز حاليا 


على أنظمة التحليل الطيفي لأشعة جاماء وأجهزة العد المنخفض لحسيمات 
بيتا وألفاء وسيقوم الم ركز مستقبلاً بعمليات مسح للمياه الملستخدمة في الري 
وللأغذية المنتجة محلياً في مختلف مناطق الممملكة . 


ثالثاً : خطط الطوارئ لمواجهة التلوث الإشعاعي : 


يعرف الحادث اللإشعاعي على أنه كل حدث أو حادث غير مقصود با 
في ذلك الحدث أو الحادث الناتج عن خطأ في تشغيل المعدة أو المصدر المشع ء 
أو حدوث عطل . أو أي خلل آخر فيه » تترتب عليه عواقب سيئة لا يكن 
إهمالها من وجهة نظر الحماية والأمان الإإاشعاعي» وييكن أن تؤدي إلى 
تعرضات إشعاعية كاملة أو إلى ظروف تعرض غير عادية . 

لقد اثبتت التجارب العملية في شتى المجالات أنه لاييكن منع وقوع 
الحوادث المختلفة با في ذلك الحوادث المرتبطة بالمصادر والمواد المشعة . إلا آنه 
عند التطبيق السليم للمعايير الأساسية للحماية م الإشعاعات المؤينة وأماں 
اللصادر المشعة يك خفض احتمال وقوع الحوادث الإشعاعية دون منعه. 

وعند وقوع الحادث النووي أو الإشعاعي لأي سبب من الأسباب ينبغي 
سرعة مواجهته والأاستجابة له بهدف احتواء الحادث وإيقاف انتشاره 
والتقليل من عواقبه السلبية . ولتحقيق ذلك الهدف يجب أن يقوم المستخدم 
للمواد المشعة بإعداد خطة للطوارئ الإشعاعية» تأخذ في الحسبان كافة 


1-b 


الحوادت المحتملة» وطرق وأساليب مواجهة كل منها. كما تتضس الخطة 
إعداد الاحتياجات البشرية وتوفير الاحتياجات المادية والفنية وتنسيق 
المواقف بين كافة الأطراف المشاركة في المواجهة وللتدريب العملى المتكرر 
على تنفيذ الخطط ا موضوعة للمواجهة وتخفيف العواقب» واختبار ملاءمة 
التجهيزات المتوفرة واستعدادية الأطراف . وعموما يجب أن تكون خطة 
الطوارئ الإشعاعية في المنشأة المعنية جزءاً لايتجزأ من متطلبات التر خبيص 
لها باستخدام المصادر المشعة . 


رابعاً : التشريعات العربية لمراقبة التلوث الإشعاعي : 


١‏ مصر : أصدرت القانون رقم ٥۹‏ في سنة ۱۹٦۰‏ م وكان م شأنه تنظيم 
العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية مس أخطارھاء کماتم تشکیل المر كز 
القومي للأمن النووي والرقابة الإشعاعية منذعام ٤۱۹۸م‏ لتحمل 
مسؤوليات جميع الأمور المتعلقة بالحماية والأمان الإشعاعي والنووي . 

۲ الأردن: أصدر القانون رقم ٠١‏ في ۱۹۸۷م وسمى بقانون الطاقة النووية 
والوقاية الإشعاعية ويتناول هذا القانون تنظيمات الوقاية الإشعاعية في 
الل الا رة امات وة سم غد ااا نارات ار غ اد 

رر و ا ا ا 
سلسلة الأمان الأساسية رقم ٩‏ الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 

 “‏ المملكة العربية السعودية : أصدرت الطبعة الأولى من التعليمات 
التنظيمية العامة لاستخدامات الإشعاعات المؤينة والنظائر المشعة في 
المملكة العربية السعودية وقد تم إعداد الطبعة الثانية ا منقحة والتي تساير 
أحدث النظم الدولية في الموضوع . 

٥‏ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : مشروع النظام ال موحد للوقاية 
من الإشعاعات المؤينة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
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المراإجىع : 

١‏ التعليمات التنظيمية العامة لاستخدامات الإإشعاعات المؤينة والنظائر 
المشعة فى المملكة العربية السعودية . الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

۲ القانون رقم ٥۹‏ في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية مس 
أخطارها ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية . 

۳ الندوة العربية الاقليمية عن التلوث البيئي والغذائي بالنظائر المشعة. 
القاهرة› ١‏ مایو ٩۱۹۸م‏ . 

د را الى قا اغاغ ورا ر اوا ا 
الأردنية الهاشمية» ٩۹۹٠م‏ . 

٥‏ مجلة العلوم والتقنية » العددالحادي والعشروں » مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنيةء محرم ۳١٤۱هھ.‏ 

٦‏ مجلة العلوم والتقنية » العدد الثاني والعشرون » مدينة الملك عبدالعزيز 


۷-معايير الأمان الأساسية للوقاية الإشعاعية في ال جمهورية العربية السورية. 
(بدول تاریخ) . 


